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six espèces de Gallianasses fossiles, trouvées dans des lieux différents et 
dans des couches de divers àges qui présentent la même particularité. 

Alph. Milne-Edwards, qui ne connaissait probablement pas les phéno- 
mènes d’autotomie, expliquait ce fait ainsi : «Le corps de ces animaux est 
d’une mollesse remarquable, tous les tévuments sont membraneux, à l'ex- 
ception de ceux des pattes qui au contraire présentent une grande consis- 
tance et dont ils se servent pour creuser le sable. Aussi doit-on s'attendre à 
ne rencontrer que très rarement les carapaces conservées à l’état fossile 
dans les diverses formations géologiques, tandis que l’on y pourra trouver 
des pattes. » 

Cette explication donnée par Milne-Edwards est certainement insuffisante, 
car la carapace des Gallianasses actuelles est chitinense et présente une 
certaine résistance, et de plus, si l'enveloppe des pinces est plus épaisse et 
plus solide, on ne peut admettre qu'elle s'arrête toujours au quatrième 
article, au point d'élection de Fautotomie chez tous les Crustacés actuels, et 
non à l’article baslaire. 
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La grande Mygale qui fait l’objet de cette note mesurait 6 centimètres 
de l'extrémité antérieure des chélicères à l'extrémité postérieure du corps, 
avec des pattes longues elles-mêmes de 7 centimètres ®. 

Elle vécut plusieurs mois en captivité, acceptant comme nourriture des 
Mouches, des Vers de terre, de très jeunes Souriceaux , qu'elle venait saisir 
quand on les lui présentait au bout d’une pince; mais refusait constamment 
d'attaquer des Souris adultes : Souris et Araignées se tenaient sur une égale 
défensive, et en égale méfiance l’une de l’autre. 

La glande venimeuse peut être mise à nu en pratiquant une fenêtre 
rectangulaire sur la face dorsale médiane de l’article basilaire de la chéli- 
cère dont elle n'occupe pas toute la longueur. Elle se présente sous la 
forme d’un sac cylindrique blanc , demi-translueide, long environ de 8 milli- 
mètres et d'un diamètre moitié moindre, qui se trouve logé dans une : 
gouttière formée par les masses musculaires voisines. 

La glande de chaque chélicère, retirée aseptiquement, et broyée avec du 
sable fin dans un peu d’eau distillée (1 centimètre cnbe par glande), a 


W Cette Mygale m'avait élé obliseamment donnée par M. le Professeur Bouvier: 
elle a été déterminée par M. Simon, dont on connaît la grande compétence en 
arachnologie. 


